Antoni Luszczkiewicz 


Inżynier cywilny, b. Radca miasta Krakowa, 
Członek Izby handlowo-przemysłowej, Wice-prezes Towarz. Strzeleckiego, 
Członek ‘Tow. techn. oraz komitetu Ochronek dla małych dzieci itd. 


przeżywszy lat 48, po krótkich cierpieniach, przeniósł się do wieczności dnia 14 Grudnia 1886 roku. 


W smutku pogrążona małżonka wraz z dziećmi zaprasza Krewnych, Przyjaciół i po- 

bozna Publiczność na wyprowadzenie zwłok we czwartek dnia 16 Grudnia o godzinie 

10, rano z domu pod Nr.30 przy ulicy Kopernika, do kościoła O. O. Jezuitów, a po od- 
bytem Nabozenstwie wprost na miejsce wiecznego spoczynku. gum OGŁOSZE | 


"i an RUZ 6 Bl 
LS 

a i 

“NA 7 | 


